IEC RUCINSKI 


Kapłan Jubilat, 
przez 53 lat Wikaryusz przy kościele N, P. Maryi, a równocześnie przez lat 18 Kaznodzieja 
katedralny, 


przeżywszy lat 77, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął w Panu w dniu 19 Lipca 1870 r. 


Duchowieństwo kościoła N. P. Maryi zaprasza niniejszem Przyjaciół zmarłego, tudzież wszystkich Wiernych 
na wyrowadzenie zwłok we Czwartek d. 21 Lipca o godz. 9 rano do kościoła N. P. Maryi, a po odbytem 


Nabożeństwie żałobnóm na wyprowadzenie ciała do miejsca wiecznego spoczynku. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 
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